

Distribution: 

Original PRS - D/OL (w/ orig memo) 
1 - D/OP w/o att 

DDA Subject w/att 
1 - DDA. Chrono w/att 
1 - DIW Chrono w/o att 


INTERNAL r~i 

USE ONLY I — I 

25X1 


UNCLASSIFIED 


I 


DD/A Registry 
















